
お客様が Windows をセットアップされる際、もの画面が 
表示した後に、日分程度、画面に何ら表示されない状態が 
続 < 場台がありまず。 

これは故障ではありませんので、絶巧に電源を切5ずに、 

そのまま日分ほどお待ちください。 


より効率良い作業を実現 

時間は重要です。今すべきことじ集中するためにぶ、要とされているのは、こ 
れまで 1U 上に簡単で、直感的に使えるシステムです。 
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